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TABLE 145.3-2 

STATISTICAL COMPARISON BETWEEN SMOKERS AND NON-SMOKERS BY GENDER 
OF 24-HOUR URINE BIOMARKERS OF EFFECT BY TIMEPOINT AND OVERALL 
(P*0d 3 of ?) 


fliomarker 

Tunopomr 

Stitiaao 

Male 

Smokm 

Female 

P-v*Iue' 

Male 

Noa-S metes* 
Fannie 

P-value* 

U1 !DchyTlraiiVLJCimt24hr 

Week 1 

N 

26 

S3 

0.0614 

2* 

27 

0.0084 



MEAN. GEO MEAN 

860.703, 

1083.5*9, 


603.391. 

811.640, 





794.889 

979.127 


538.319 

781.102 




SD, SE 

346,2358, 

480.6220, 


222.8188, 

227.4811, 





67.9024 

63.6655 


42.1088 

43.7788 




MEDIAN 

807.920 

968.153 


581.776 

770.874 




MIN, MAX 

361.309. 

345.794, 


227.688, 

396.800, 





1771.712 

22*4.404- 


1057.126 

1314.159 




3%, 93% 

403.1,1423.1 

423.0,1942.9 


250.8,969.0 

518.2, 1250.7 



Wcx*2 

N 

29 

35 

0.0211 

29 

27 

0.0280 



MEAN, *.0 MEAN 

906.869, 

1122.086, 


722.827, 

862.219, 





797.333 

1045.136 


657,270 

820.460 




SD, SE 

501.6511, 

427.9427, 


339.7567, 

262.9214, 





93.1543 

72.3355 


63.0912 

50.5992 




MEDIAN 

821.429 

1085.929 


669.782 

832.190 




MIN. MAX 

23 0.508, 

474820, 


261.438, 

367.021, 





231X883 

2147.150 


1988.571 

1437.338 




3%, 95% 

346.6,2299.3 

493.6,2121.5 


294.1, 1239,7 

368.5,12664 



w«ts 

N 

29 

31 

0.0227 

24 

26 

aooo3 



MEAN, CEO MEAN 

909.560, 

1199.492, 


682.292, 

918,996, 





*16.451 

1107.362 


633.458 

898.534 




SD.SE 

428.4064, 

503.5773, 


248.8106, 

200.0599, 





79.5331 

90.4452 


50.7883 

39.2350 




MEDIAN 

B80.893 

1060.289 


678.112 

936.296 




MIN, MAX 

333.333, 

478130, 


203.209, 

602.131, 





2073.892 

2422.550 


1393.314 

1328.302 




3%, 93% 

368.9,1762.7 

497.1,2363.9 


218.7, 1029.4 

670.6, 1266.3 



Overall 

N 

84 

99 

0.0002 

81 

80 

0.0000 



MEAN, GEO MEAN 

893.508, 

1133.492, 


669.530, 

863.601, 





803.118 

1041.341 


614.545 

831.155 




SD.SE 

428.2609, 

467. Sit 5, 


278.5070, 

233.1971. 





46.7271 

47.0178 


30.9452 

26.0722 




MEDIAN 

827.433 

1059.937 


669.782 

834.535 




MIN, MAX 

25 0.308. 

345.794, 


203.209, 

367.021, 





23)2.883 

2422.350 


19SS.571 

1457.338 




3%, 95% 

368.9.1762.7 

474.8.2121.5 


261.5, 1030.9 

528.3, 1266.4 
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